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BRAUN SUPER 639 BRAUN SUPER 739 
‚6-Röhren-6-Kreis Super mit Mogischem Auge und Kurzwellenteil. 6-Röhren-7-Kreis-Super mit Magischem Auge und 2 Kurzwellenbereichen. 

der allen Ansprüdien genügt, 3 Wellenbereiche, Voll: Der Empfänger für verwähnte Ansprüche Oeschmadkrslia, Eelertes Edelhoirashöuue, 4Wellen- 

'orbige, dreil a. “ Vollsicht-Glosskalo. Hoch- bereiche, doppelt unterteilter Kurzwellenteil von 13-85 m. Empfang. Höchste Empfind- 

wirksamer Schwindausgleich Vornahme, gediegenes Edelhalıgehaune, Anschluß. ehkeit und Trennıchörfe, vowie ‚größte Spiegeltreguenzsicherheit, Vlldyn. Lautsprecher, Anı 

Nglienkelı für zweiten Lautsprecher und Schafplorten-Übertragung. Eingebaute schhörglichait fr 2, Lautsprecher u, Schall nrogung, Lihtantenne. Forbige, vierfach 

Ueantenne. Gegenkopplung mit Bo und Höhen ‚Anhebung. Kantindierliche 18 Volsich-Glenskala, Wellerbereichanzeiger. Grch’Felnabsrimmung: Oagı 
verstimmungstreis Bandbreiten - Regelung, Gehörrichige Loursiärke- Regelung. m bedienbarer Fregvenzkorrektur (Baß- u. Formanı"Register). Gasrane st 

















SUPER 629 W für Wechselstrom kpl mit Röhren £ „RM 229 — SUPER 739 W für Wechselstrom kpl mit Röhren... - 
Böhrensarn; AR 2, AP 3, AB 2, AM2, Ad, AZN} AK 2. AP, AB2, 

SUPER 639 OW fr Allırom kpl. mit Röhren , R RM 253— SUPER 7388 Cw für Allıtrom kpl. mit uöNen D 
öhransam CK 1, 0, CB, CıEM 2, hd, CV! LO, @L,CHEM 2,4, ct 








BRAUN PHONO SUPER 639. Gerät wie vor, ne BRAUN I PHono SUPER 739. Gerät wie vor, jedoch mit eingebau- 
Schollplotenheimsender, vollautomat. Absteller, Plattenb hollplottenheimsender, vollautom. Abstelles en 

PHONO 639 W für Wechselstrom kpl. mit Röhren . «RM Ar PHONO Er W für Wechselstrom kpl. mit Röhren 

PHONO 639 GW für Allstrom kpl. mit Röhren. IRM 340— PHONO 739 GW fürAllstrem _ kpl. mit Röhren 
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